Dr nauk lekarskich 


ofila Baranowsk 


z d. Michejda 


zmarła opatrzona św. Sakramentami, po ciężkiej chorobie, do ostatnich chwil swego pracowitego 


życia czynna zawodowo jako lekarz. 
Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi i Odznaką Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia. 
Odeszła od nas w zaświaty, aby połączyć się z ukochanym Synem Michałem. 
NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE odbędzie się w czwartek dnia 13 grudnia br. o godzinie 13.00 


w kościółku na cmentarzu Sałwatorskim, po czym nastąpi eksportacja zwłok do grobowca 


rodzinnego, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 
MĄŻ, SYNOWA I RODZINA 


Prosimy o nieskładanie kondolencji. 


